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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 

27 Οκτωβρίου 2009 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.1 

» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων.2 

» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.3 

» Προστασίας του Πολίτη.4 

Περιφέρειες.5 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.6 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.7 

Πίνακες Διοριστέων.8 


ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΗ Σ ΑΜΥΝΑΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ 567064/14.10.2009/ΓΕΑ/ 
Β5/2 πράξη του Δ/ντή Β' ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 63,148 και 156 του ν. 3528/2007 και με την υπ’ 
αριθμ. Φ. 010/830035/Σ.3/10.1.2007 ( ΦΕΚ 59 τ. Β'/ 24.1.2007) 
απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, 
διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος 
Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Α' και 
Μισθολογικό Κλιμάκιο 1° (ΔΕ2) αρμοδιότητος Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας/Γ ενικού Επιτελείου Αεροπορίας ΚΟΥΚΙ- 
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΑΜ 3598) γίνεται 
αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση 
έχει λυθεί από 17.9.2009 ημερομηνία που επανήλθε με 
δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. 

Στον υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη¬ 
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν. 3528/2007. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 471.32/ΑΔ 567063/14.10.2009/ΓΕΑ/ 
Β5/2 πράξη του Δ/ντή Β' ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ¬ 
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του ν. 3528/2007 και 
με την υπ’ αριθμ. Φ. 010/830035/Σ.3/10.1.2007 (ΦΕΚ 59 
τ. Β'/24.1.2007) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσι¬ 
ακά όργανα, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέ¬ 
βαλε η μόνιμη υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 


ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Α' και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1° 
(ΔΕ2) αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμυνας/Γενι¬ 
κού Επιτελείου Αεροπορίας ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ: 1524) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή 
καθώς η υπαλληλική της σχέση έχει λυθεί από 5.10.2009 
ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένο¬ 
ντας στην παραίτησή της. 

Στην υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη¬ 
ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν. 3528/2007. 

Ο Διευθυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ 

( 2 ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 4697/9.10.2009 απόφαση του Διευ¬ 
θυντή Δ.Ε. Β' Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 παρ 3 του ν. 3687/2008 και 148 
παρ. 5 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της 
καθηγήτριας Ξυπολύτα Φωτεινής του Νικολάου, κλάδου 
ΠΕ0403, με βαθμό Α', Μ.Κ. 01 και Α.Μ. 117685, που υπη¬ 
ρετεί στο 1° Γυμνάσιο Κηφισιάς, επειδή υπέβαλε αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία στις 10.8.2009, και στις 
9.10.2009 παρήλθε άπρακτη προθεσμία 2 μηνών από την 
υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 3666/6.10.2009 απόφαση του Προϊστα¬ 
μένου του Γ ραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 
ν. 3528/2007 και του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 γίνεται 
αποδεκτή η αυτοδίκαιη παραίτηση του Μπόμπα Ανδρέα 
του Λεωνίδα, καθηγητή κλάδου ΠΕ 12.01, με βαθμό Α' και 
αριθμό Μητρώου 901453, του 1ου ΕΠΑΛ Ραφήνας, από 
6.10.2009, λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την 
υπηρεσία στις 7.8.2009. 
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Με την υπ’ αριθμ. 3665/6.10.2009 απόφαση του γραφεί¬ 
ου Ε.Ε. της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 
και του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 γίνεται αποδεκτή η 
αυτοδίκαιη παραίτηση του Αλεξάκη Γεωργίου του Λυ¬ 
κούργου, καθηγητή κλάδου ΠΕ 17.03, με βαθμό Α' και 
αριθμό Μητρώου 901129, του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπίου, από 
6.10.2009, λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την 
υπηρεσία στις 7.8.2009. 

Ο Προϊστάμενος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 


Με την υπ’ αριθμ. 2899/15.10.2009 απόφαση του Προϊ¬ 
σταμένου του 2ου Γ ραφείου της Διεύθυνσης Β/βάθμιας 
Εκπ/σης Νομού Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/9.2.2007, 
γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραίτησης από την 
υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Κυριάκου 
Ιωάννη του Αναστασίου, ΑΜ 213761, καθηγητή κλάδου 
ΠΕ06 με βαθμό Γ' και Μ.Κ. 17), του Γυμνασίου Αγαθονη- 
σίου από 1.2.2009, επειδή την ημερομηνία αυτή ανέλαβε 
καθήκοντα στη Γ ενική Γ ραμματεία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΑΝΑΤΣΗΣ 


Με την υπ’ αριθμ. 3852/9.10.2009 απόφαση του Προϊ¬ 
σταμένου του 3ου Γ ραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Λάρισας 
η Γεωργούλα Βασιλική του Αποστόλου κλάδου ΠΕ 15 
Οικιακής Οικονομίας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 καθηγήτρια 
του 9ου Γυμνασίου Λάρισας απολύθηκε αυτοδίκαια από 
την υπηρεσία με την παρέλευση 2 μηνών (απράκτου 
διμήνου) από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτη¬ 
σης παραίτησης στις 10.8.2009 και λύεται η υπαλληλική 
σχέση στις 9.10.2009, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

1. Του άρθρου 148 παρ. 5 του ν. 3528/2007. 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 από¬ 
φαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθη¬ 
κόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περι¬ 
φερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης». 

3. Την υπ’ αριθμ. 104176/Δ2/5.8.2008 υπουργική από¬ 
φαση του Υ.Π.Ε.Π.Θ. «Παραιτήσεις εκπ/κων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης - Λύση Υπαλληλικής σχέσης.». 

Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 


Με την υπ’ αριθμ. 9025/20.10.2009 απόφαση της Δι¬ 
ευθύντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Τρικάλων που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 148, παρ. 5 του ν. 3528/2007, διαπι¬ 
στώνεται ότι γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η παραίτηση από 
την υπηρεσία της εκπ/κού Γ ούλα Πόπης του Νικολάου, 
καθηγήτριας κλάδου ΠΕ15 (Οικιακής Οικονομίας), με Α.Μ. 
148057, Βαθμό Α', Μ.Κ. 2 του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων 
από 5.10.2009 (ημερομηνία που παρήλθε άπρακτος προ¬ 
θεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της αίτησης 
παραίτησης, την 6.8.2009). 

Η Διευθύντρια 
ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ 


Με την υπ’ αριθμ. Π.Ε. 2447/31.8.2009 απόφαση του Δι¬ 
ευθυντή της Δ' Π.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152,155 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια από 31.8.2009 η υπαλληλική σχέση της εκπαι¬ 
δευτικού λειτουργού Π.Ε. Μεγάλου - Παλαιολόγου Ελένης 
του Κωνσταντίνου Α.Μ. 450919 δασκάλα με βαθμό Α και 
Μ.Κ. 1 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου αρμοδιότητας 
της Δ' Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, γιατί την ημερομηνία 
αυτή απολύθηκε λόγω 35/ετίας από την υπηρεσία. 

Ο Διευθυντής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.9.1/5268β/20.8.2009 πράξη της Προ- 
ϊσταμένης του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Βελλοπούλου Μαρί¬ 
ας του Πελοπίδα εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε. Δασκάλων 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Κολλέγιο Αθηνών», 
με βαθμό Α' και Μ.Κ. 2, από 20.8.2009, ημερομηνία κατά 
την οποία υπέβαλε 2η αίτηση παραίτησης. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.9.1/6418/9.10.2009 πράξη της Προ- 
ϊσταμένης του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007), λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Κοκολάκη Αναστά¬ 
σιου του Νικήτα εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε. Δασκάλων 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, με θέση Διευθυ¬ 
ντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, με βαθμό Α', 
Μ.Κ. 2 και Α.Μ. 539437 από 9.10.2009, ημερομηνία κατά 
την οποία παρήλθε άπρακτο δίμηνο από την ημερομη¬ 
νία υποβολής αίτησης παραίτησης στις 10.8.2009. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.9.1/5350β/31.8.2009 πράξη της Προ- 
ϊσταμένης του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 
και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007), λύεται αυτο¬ 
δίκαια η υπαλληλική σχέση της Μαρίας Παπανικολάου 
του Κωνσταντίνου εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε. Δασκά¬ 
λων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παμμακάριστου, με 
βαθμό Α' και Μ.Κ. 1, Α.Μ. 450892, από 31.8.2009, ημερομη¬ 
νία κατά την οποία υπέβαλε 2η αίτηση παραίτησης. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.9.1/5722/11.9.2009 πράξη της Προ- 
ϊσταμένης του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007), λύεται αυ¬ 
τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τσούτσε Αγνής του 
Κωνσταντίνου εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε. Νηπιαγωγών 
του 1ου Νηπιαγωγείου Ραφήνας, με βαθμό Α', Μ.Κ. 4 και 
Α.Μ. 552589 από 6.10.2009, ημερομηνία κατά την οποία 
παρήλθε άπρακτο δίμηνο από την ημερομηνία υποβο¬ 
λής αίτησης παραίτησης στις 7.8.2009. 

Η Προϊσταμένη 
ΑΘΗΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.2/2383/4.10.2009 απόφαση του 
Διευθυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 
του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/9.2.2007, τ. Α, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Πάνου- 
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τσοπούλου Άννας του Γεωργίου, Νηπιαγωγού του 3ου 
Νηπιαγωγείου Τρίπολης (Α.Μ. 541080), με βαθμό Α' και 
Μ.Κ 2 από 4.10.2009 ημερομηνία παρέλευσης 2 μηνών 
από την πρώτη αίτηση παραίτησής της. 

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/2813/1.9.2009, απόφαση του 
Δ/ντή Π.Ε. Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147,148 του ν. 3528/9.2.2007 και 
του άρθρου 4 του ν. 3687/2008, λύεται η υπαλληλική 
σχέση με την Υπηρεσία, της Σμπυράκη Αννας του Εμμα¬ 
νουήλ με Α.Μ. 535770 κατηγορίας ΠΕ κλάδου Δασκάλων, 
με βαθμό Α' και Μ.Κ. 01, του 3ου Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Ηρακλείου από 31.8.2009, δεδομένου ότι την 
ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση εμμένοντας 
στην παραίτησή της. 

Ο Διευθυντής 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 2245/12.10.2009 πράξη της Προϊσταμέ- 
νης του 2ου Γ ραφείου Π.Ε. Δ/νσης Ανατ. Θεσ/νίκης, που 
έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 ,147,148,152, 
155 και 156 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9.2.2007 τ. Α') του 
Υπαλληλικού Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, διαπιστώ¬ 
νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από 
την υπηρεσία, λόγω αποδοχής της παραίτησης της, της 
Μασούρα Ελένης του Αστεριού, Δασκάλας, κλάδου Π.Ε.70 
με βαθμό Α', Μ.Κ. 02 και Α.Μ. 541131 από 9.10.2009. 

Η Προϊσταμένη 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.1.β/2696/9.10.2009 απόφαση 
του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η 
παραίτηση της ΚΑΚΙΡΑΧΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑΣ του ΒΑ¬ 
ΣΙΛΕΙΟΥ, του κλάδου ΠΕ 60 νηπιαγωγών (Α.Μ. 549683), 
βαθμού Α' και Μ.Κ. 3 του 8ου Νηπιαγωγείου Καβάλας. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1.β/2697/9.10.2009 απόφαση του 
Προϊσταμένου του 1ου Γ ραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί¬ 
δευσης Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ν. 3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η πα¬ 
ραίτηση της ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, του κλάδου 
ΠΕ 70 δασκάλων (Α.Μ. 536019), βαθμού Α' και Μ.Κ. 1 του 
22ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ 


Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΕ 3515/9.10.2009 πράξη του Δ/ντή 
Αθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 148, παράγραφος 5 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26Α/9.2.2007) ισχύουσες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια 
από 9.10.2009 η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία 
της Ρέστα Κωνσταντίνας του Δήμου, εκπαιδευτικού του 
κλάδου Δασκάλων ΠΕ 70, με ΑΜ ΥΠΕΠΘ 535975, βαθμό 
Α' και Μ.Κ. 1, που υπηρετεί στο Ιο Δημοτικό Σχολείο 
Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης, δεδομένου ότι για την 
παραπάνω εκπ/κό που έκανε χρήση του δικαιώματος 


«άπρακτου διμήνου», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί¬ 
τησής της, αφού παρήλθε χρόνος (2) μηνών, από την 
ημερομηνία υποβολής της, στις 10.8.2009. 

Ο Διευθυντής 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(3) 

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/125759/2009 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 
36 παρ. 3 και η υπ’ αριθμ. 13444/8.2.2008 (ΦΕΚ/99 τ. Β') 
γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών 
κλάδου Ε.Σ.Υ.: 

1. ΔΟΛΑΨΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ Δ/ντή Ακτινο¬ 
διαγνωστικής στο Γ.Ν. - ΚΎ. ΣΗΤΕΙΑΣ 

2. ΖΗΣΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΗΛΙΑ Επιμ. Β' Ουρολογίας στο 
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

3. ΚΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΝΙΚΗΤΑ Επιμ. Α' Ενδοκρονο- 
λογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 

4. ΚΑΣΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ Αν. Δ/ντή Χειρουρ¬ 
γικής στο Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

5. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
Επιμ. Β' Χειρουργικής στο Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 

6. ΚΟΡΑΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ στο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιμ. Β' Ακτινο¬ 
διαγνωστικής στο Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

7. ΚΑΛΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΝΡΕΑ Δ/ντή Δερ¬ 
ματολογίας στο Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

8. ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιμ. Β' 
«Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 

9. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ - ΛΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ Αν. Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Α. 
«ΚΑΤ» 

10. ΚΟΥΠΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ του ΙΛΛΑΡΙΩΝΑ 
Επιμ. Β' Γενικής του Π.Ι. ΑΘΥΡΩΝ (Κ.Υ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Ν. 
ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

11. ΚΕΣΣΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμ. Α' Παι¬ 
διατρικής στο Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ (Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

12. ΚΑΚΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ Επιμ. Β' Γε¬ 
νικής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ) 

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/127936/2009 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/83 άρθρο 
36 παρ. 3 και η υπ’ αριθμ. 13444/8.2.2008 (ΦΕΚ/99 τ. Β') 
γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών 
κλάδου Ε.Σ.Υ.: 

1. ΛΙΑΜΟΥ ΟΜΗΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αν. Δ/ντή Νεφρο¬ 
λογίας στο Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντή 
Ω.Ρ.Λ. στο Γ.Ν ΞΑΝΘΗΣ 

3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. 
Α' Καρδιολογίας στο Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗ 

4. ΛΑΡΙ ΛΟΥΚΑ του ΟΣΒΑΛΝΤΟ Επιμ. Β' Οφθαλμολο¬ 
γίας στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

5. ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επιμ. 
Γ' Οδοντιατρικής στο Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝ¬ 
ΝΗΜΑΤΑΣ») 

6. ΝΤΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΑΪΤΑΝΗ Επιμ. Β' Γενικής 
Ιατρικής στο Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ 
(Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


7. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ Επιμ. Β' Αναι- 
σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 

8. ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Αν. Δ/ντή Ψυχιατρι¬ 
κής στο Κ.Ψ.Υ. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 

9. ΜΠΑΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΤΑΪΚΟΥ Επιμ. Β' Παιδια¬ 
τρικής στο Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

10. ΜΠΟΛΤΕΤΣΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Α' 
Παθολογικής Ανατομικής στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

11. ΜΗΤΡΑ ΣΙΜΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Δ/ντή Χειρουργικής 
στο Γ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

12. ΝΟΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιμ. Α' «Καρ¬ 
διολογίας στο Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

13. ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμ. Α' 
Καρδιολογίας στο Α.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ Επιμ. Α' 
Ακτινοδιαγνωστικής Επισκ. Κ.Υ. στο Γ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/120392/2009 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρ¬ 
θρο 36 παρ.3 και η υπ’ αριθμ. 13444/30.1.2008 (ΦΕΚ/199 
τ. Β') γίνεται δεκτή η παραίτηση του παρακάτω ιατρού 
κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης: 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Επιμ. Β' 
στο Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/126328/2009 απόφαση της Γ ενι¬ 
κής Δ/ντριας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ¬ 
ληλεγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 και η υπ’ αριθμ. 13444/8.2.2008 
(ΦΕΚ/99 τ. Β') γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των πα¬ 
ρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: 

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αν. 
Δ/ντή Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠ- 
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

2. ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Β' Ιατρι¬ 
κής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν ΦΛΩΡΙΝΑ 

3. ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμ. Β' Οφθαλ¬ 
μολογίας στο Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4. ΠΑΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επιμ. Α' Παθο¬ 
λογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

5. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Β' 
Αγγειοχειρουργικής στο Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

6. ΡΕΓΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του Επιμ. Β' Γ ενικής Ιατρικής στο 
Π.Ι. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

7. ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Επιμ. Α' Πνευμο- 
νολογίας- Φυματιολογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

8. ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥτου ΧΑΡΙΛΑΟΥ Επιμ. Α' Ορθο¬ 
πεδικής στο Γ.Ν.-Κ. Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

9. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ Επιμ. 
Β' Γενικής Ιατρικής στο Κ.Υ. Κ. ΑΧΑΪΑΣ (Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 
«Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ») 

10. ΣΟΥΜΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Επιμ. Β' 
Γενικής Ιατρικής στο Π.Ι. ΣΕΛΕΡΟΥ (Κ.Υ. ΕΧΙΝΟΥ Γ.Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ) 

11. ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αν. Δ/ντή Γενι¬ 
κής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ) 

12. ΝΟΦΑΛ ΦΑΡΑΧ του ΤΖΑΜΗΛ Επιμ. Α' Ω.Ρ.Λ. στο 
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΙΘα/129968/2009 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρ¬ 


θρο 36 παρ.3 και η υπ’ αριθμ. 13444/8.2.2008 (ΦΕΚ/99 τ. 
Β') γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ια¬ 
τρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: 

1. ΑΔΑΜ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ Επιμ. Α' Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας στο Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ (Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. 
Β' Πνευμονολογίας στο Π.Γ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αν. Δ/ντή 
Παθολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

4. ΒΕΛΔΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιμ. Α' 
Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩ¬ 
ΤΗΡΙΑ» 

5. ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αν. Δ/ντριας Οδο¬ 
ντιατρικής στο Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ 

6. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙ- 
ΟΥ Επιμ. Β' Γενικής Ιατρικής στο Π.Ι. ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ (Κ.Υ. 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ») 

7. ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επιμ. Β' 
Γενικής Ιατρικής στο Π.Ι. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Κ.Υ. ΕΡΥ- 
ΜΑΝΘΕΙΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ») 

8. ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΦΡΕΝΙΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Επιμ. Β' Αναι- 
σθησιολογίας στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» 

9. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΚΙΜΩΝΑ Επιμ. Β' Ου¬ 
ρολογίας στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

10. ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Επιμ. Α' 
Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

9. ΓΛΥΣΤΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙ- 
ΟΥ Επιμ. Β' Γ ενικής Ιατρικής στο Π.Ι.ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ (Κ.Υ. 
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

10. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Επιμ. 
Β' Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΙΘα/134192/2009 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρ¬ 
θρο 36 παρ.3 και η υπ’ αριθμ. 13444/8.2.2008 (ΦΕΚ/99 τ. 
Β') γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ια¬ 
τρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιμ. 
Β' Καρδιολογίας στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

2. ΚΙΑΜΙΛΗ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Α' Νευρολο- 
γίας στο Γ.Ν Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

3. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αν. 
Δ/ντή Χειρουργικής στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

4. ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιμ. Β' Γε¬ 
νικής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ) 

5. ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Β' Νευρολο- 
γίας στο Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

6. ΤΡΑΠΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΑΝΔΡΕΑ Επιμ. Β'Γενικής 
Ιατρικής στο Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- 
ΠΑΝΑΝΕΙΟ») 

7. ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥτου ΗΛΙΑ Αν. Δ/ντή Χειρουργικής 
στο Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

8. ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Β' 
Χειρουργικής στο Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

9. ΦΑΝΤΕΛ ΑΛΦΑΝΤΕΛ Επιμ. Β' Καρδιολογίας στο 
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

10. ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Επιμ. Α' 
Παθολογίας στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

11. ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Επιμ. Α' Νευρολογίας στο Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

10. ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Επιμ. Β' 
Αιματολογίας στο Α.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.» 
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11. ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Επιμ. Α' 
Καρδιολογίας στο Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

12. ΧΡΥΣΑΦΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ -ΑΓΓΕΛΟΥ 
Επιμ. Β'Γενικής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ (Γ.Ν. 
ΠΥΡΓΟΥ) 

13. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ 
Εηιμ. Β' Μ-Γ στο Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

14. ΧΑΝΤΕ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ Επιμ. ΒΌρθοπεδικής στο 
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/134075/2009 απόφαση της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρ¬ 
θρο 36 παρ.3, το π.δ. 127/2009 ΦΕΚ 174 Α77.9.2009 και 
η υπ’ αριθμ. 3444/30.1.2008 (ΦΕΚ/199 τ. Β') γίνονται δε¬ 
κτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών από θέσεις 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. λόγω υποβολής υποψηφιότη¬ 
τας στις Βουλευτικές εκλογές: 

1. ΜΕΣΣΗΝΗ ΘΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αν. Δ/ντή Χειρουρ¬ 
γικής στο Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από 14.9.2009. 

2. ΧΩΡΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Δ.ντή Τ.Ε.Π. στο 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» από 16.9.2009. 

Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Γ ενικής Διεύθυνσης 
Δ.ΤΣΑΓΔΗ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

(4) 

1. Με την υπ’ αριθμ. 54645 Φ. 200.9/23.10.2009 απόφαση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 

α. Των άρθρων 2,12,13,14 και 45 του ν.δ/τος 343/1969, 
«περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι¬ 
κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α' 238), 
β. Του άρθρου 19 του ν.δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχί¬ 
ας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωρ/κής, 
Ανθ/νόμων και Πυρονόμων» (Α' 176), 
γ. Του υπ’ αριθμ. π.δ/τος 726/1980, «περί εκδόσεως 
υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζόμενων δί ατομικού 
χαρακτήρος π.δ/των» (Α' 182) και 

2. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ. Φ. 109.1/19.5.2009 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού» στο Γ ενικό Γ ραμματέα Δημόσιας Τ άξης 
- Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος». (Β' 999/27.5.2009). 

3. Το π.δ. 184/6.10.2009, ΦΕΚ τ. Α' 213/7.10.2009 «Σύστα¬ 
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του». 

4. Την αίτηση αποστρατείας των Πυρονόμων, απο¬ 
στρατεύονται, κατόπιν αίτησης τους από τις τάξεις του 
Πυρ/κού Σώματος οι παρακάτω Πυρονόμοί: 

α. (6141) Κιούσης Δημήτριος του Παναγιώτη 
β. (6914) Τοπούζογλου Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου 
γ. (7048) Μπερεβέσχος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 
δ. (7679) Φράτας Ιωάννης του Νικολάου γιατί έχουν 
συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συνταξιοδότησή 
τους χρόνο υπηρεσίας, γράφονται αυτοί στο στέλε¬ 
χος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, μέχρι της 


συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55ο έτος) και απο- 
νέμεται σ’ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Αν- 
θυποπυραγού. 

5. Οι παραπάνω διαγράφονται από τη δύναμη του 
Πυροσβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δη¬ 
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Υπαρχηγός 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Σ 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 338/6979/8.10.2009 απόφαση του Δη¬ 
μάρχου Κεραμωτής Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 21-23 του ν. 3584/2007 
όπως ισχύουν, τον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύ- 
θηκε στο ΦΕΚ 659/τ. Γ/20.8.2009 και της υπ’ αριθμ. 
1836/20.7.2009 απόφασης του 1ου Τμήματος Διακοπών 
του ΑΣΕΠ, διορίζεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου ΤΕ3 Πο¬ 
λιτικών Μηχανικών, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση 
του Δήμου Κεραμωτής, με εισαγωγικό βαθμό Δ'. 

(Αριθ. βεβ. Δήμου Κεραμωτής 8065/15.10.2009). 

(Αριθμ. απόφ. Ν. Καβάλας/Περιφ.Ανατ. Μακ. Θράκης 
9480/19.10.2009). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. 

Μ. ΔΑΜΙΔΗΣ 

-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 131/25.8.2009 απόφαση της Δημάρ¬ 
χου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3584/2007 και 
του άρθρου 86 του ν. 3463/2006, μετά την υπ’ αριθμ. 
1/329Μ/2007 προκήρυξη (ΦΕΚ 419/15.11.2007/τ. προκ. 
ΑΣΕΠ), την υπ’ αριθμ. 1942/29.7.2009 απόφαση του Β' 
Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργα¬ 
νική θέση του Ο.Ε.Υ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ως εξής: 

Η Παπαπούλιου Βασιλική του Δημητρίου, κατηγορίας 
ΥΕ, κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθ/τας (εργατών καθ/ 
τας) και στον εισαγωγικό βαθμό Ε' της θέσης αυτής. 

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Μαγνησίας 17418/28.8.2009). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 12514/16.10.2009). 

Με την υπ’ αριθμ. 3275/19.08.2009 απόφαση του Δη¬ 
μάρχου Αισωνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007, και τις υπ’ αριθμ. 
3/2009 και 10/2009 σύμφωνες γνωμοδοτήσεις των Υπη¬ 
ρεσιακών Συμβουλίων Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης 
και Ν. Μαγνησίας αντίστοιχα, μετατάσσεται ο τακτικός 
υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης 
Λιβογιάννης Θεοφάνης του Κυριάκου, κατηγορίας ΥΕ, 
κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ' από 
το Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης, σε αντίστοιχη 
κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του ιδίου κλάδου του 
Δήμου Αισωνίας Ν. Μαγνησίας. 

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αισωνίας 4334/2009). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 12512/16.10.2009). 
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Με την υπ’ αριθμ. 4166/28.8.2009 απόφαση του Δημάρ¬ 
χου Αγριός Ν. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 και την 
υπ’ αριθμ. 12/2009 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας, μετατάσσεται η 
υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού Γεωργακοπούλου Αργυ- 
ρούλα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Περιβαντολλόγων, με 
βαθμό Β' σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του ίδιου 
κλάδου του Δήμου Αγριός Ν. Μαγνησίας. 

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αγριός 4333/28.8.2009). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 12502/16.10.2009). 

Με την υπ’ αριθμ. 6096/8.10.2009 απόφαση της Δημάρ¬ 
χου Ζαγοράς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 181 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 86 του 
ν. 3463/2006 και τις υπ’ αριθμ. 9/2.6.2009 και 12/6.8.2009 
σύμφωνες γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
ΟΤΑ Ν. Πειραιά και Ν. Μαγνησίας αντίστοιχα, μετατάσσε¬ 
ται η με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό¬ 
νου υπάλληλος του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής 
Αττικής ΚΑΛΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕΙ 
Διοικητικών - Λογιστών με μεταφορά της θέσης της, για 
την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου, στο Δήμο Ζαγοράς. 

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ζαγοράς 6327/13.10.2009). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 12384/16.10.2009). 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ 


Με την υπ’ αριθμ. 58/2009 απόφαση του Προέδρου του 
Δημοτικού Ωδείου Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 και του π.δ. 
524/1980, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις με σύμ¬ 
βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη 
Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, οι κάτωθι: 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2. ΓΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

3. ΓΑΛΛΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

5. ΜΗΝΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

6. ΒΙΣΟΒΣΙΟΥΚ ΑΝΑΤΟΛΙ ΤΟΥ ΑΡΚΑΝΤΙ 

7. ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

8. ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

10. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

11. ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

12. ΣΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

13. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 

14. ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

16. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 

17. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

18. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

19. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

20. ΤΣΙΑΚΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

21. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

22. ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(Αριθμ. βεβ. Δ.Ω. Λάρισας 226/1.7.2009). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 14066/19.10.2009). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 11659/13.10.2009 πράξη του Γε¬ 
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 147, 152, 155, 156, 63 
του ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης της υπάλληλου του κλάδου 
ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, με βαθμό 
Α', Πουλοπούλου Κλειούς του Στασινού από 4.10.2009, 
λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής και συντά¬ 
ξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και του 60ου έτους της 
ηλικίας της. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ 


Με την υπ’ αριθμ. 2755/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κατερίνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, γίνεται 
αποδεκτή η από 30.9.2009 δεύτερη αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης λόγω συνταξι- 
οδότησης, του υπαλλήλου Νικόλαου Λιμπανοβνού του 
Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, με 
βαθμό Α' και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο, ο οποίος μέχρι 
την 30.9.2009 (ημερομηνία αποδοχής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησής του) συμπλήρωσε 29 έτη 2 μήνες και 
29 ημέρες συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 7514/ 
19.10.2009). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ 

-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 157/13.10.2009 πράξη του Γενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η οριστική 
παύση από την Υπηρεσία του Βασιλείου Γ εωργίου του 
Μιχαήλ, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Δ/κου Οικ 
με Α' βαθμό της Δνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, από 
24.6.2009, ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθη¬ 
κε η πειθαρχική απόφαση του πειθαρχικού Συμβουλίου 
των υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης, για υπεξαίρεση 
Δημοσίου Χρήματος και η οποία απόφαση έχει κατα¬ 
στεί οριστική αφού δεν υπεβλήθη ένσταση ενώπιον του 
Δευτεροβάθμιου πειθαρχικού Συμβουλίου μέσα στην 
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 3528/2007. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 

-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 51125/4138/18.6.2009 απόφαση του 
Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 -10,15 
και 16 του ν. 3528/2007, του άρθρου 8 του ν. 2503/1997 και 
κατόπιν του πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ 
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αριθμ. 1090/5.5.2009 απόφαση του Γ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. 
(ΦΕΚ 351/Γ/12.5.2009), διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος σε 
κενή οργανική θέση της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας 
(Νομός Βοιωτίας), στην κατηγορία ΥΕ κλάδου Εργατών με 
εισαγωγικό βαθμό Ε', ο Θεόδωρος Ψεύτης του Στεφάνου, 
επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας 7792/2.9.2009). 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ 

-♦- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΣ ΑΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

( 6 ) 

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 394/8.9.2009 πράξη της Προέδρου 
της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πει¬ 
ραιώς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ. Α72.2.1996) «Κώδικας Νομαρχι¬ 
ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α79.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραί¬ 
τηση της Μαρίας-Αικατερίνης Σαββάτη του Χαραλάμπους 
μόνιμης υπαλλήλου στο ΚΕΠ Πειραιά (παρ. Ακτή Ποσειδώ- 
νος), κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών με βαθμό Δ', την 8.9.2009, ημερομηνία κατά την 
οποία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση παραίτησής της. 

Η Πρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΗ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 69896/20.10.2009 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις των άρθρων 96, 155 και 156 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26 Α', 9/2/2007), απολύεται από την υπηρεσία από 
τις 12.10.2009 ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου, 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
σε προσωποπαγή θέση με βαθμό Α' της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς - Νομαρχία Αθηνών, 
επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπληρώνει τρια- 
κονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, και 
έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. 

Στον ανωτέρω υπάλληλο, απονέμεται τιμητικά ο τίτ¬ 
λος του βαθμού και της θέσης που κατέχει κατά την 
αυτοδίκαιη απόλυσή του. 

Ο Νομάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(7) 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 01/7.8.2009 απόφαση του Προέδρου 
της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου ΚΥΜΗΣ, 
που στηρίζεται στις κείμενες και ειδικότερα στις δι¬ 
ατάξεις των άρθρων 16, 17 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 


Α'/9.2.2007), διορίζεται ο ΣΠΑΝΟΣ Ιωάννης του Αλκιβιάδη 
σε κενή οργανική θέση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ 
Φ.ΕΓΚΡ. 18/110/16497/21.4.2008 π.ε. ΠΥΣ 33/2006 άρθρο 2 
παρ. 1, και το π.δ/γμα 110 ΦΕΚ 139/27.6.2007 «Σύσταση 
κλάδου ΤΕ Λογιστικού και ανακατανομή των υφισταμέ¬ 
νων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο ΚΥΜΗΣ» 
ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ - Λο¬ 
γιστικού με εισαγωγικό βαθμό Δ' και υποχρέωση διετούς 
δοκιμαστικής υπηρεσίας με βάση τον πίνακα διοριστέων 
της υπ’ αριθμ. 1/533Μ/2008/24.12.2008 προκήρυξης του 
Λιμενικού Ταμείου ΚΥΜΗΣ ΦΕΚ 687/24.12.2008 στο τεύ¬ 
χος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ο οποίος κυρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 1454/23.6.2009 απόφαση του Β' τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 596/30.7.2009 τ. Γ'. 
(Σχετική επίσης τυγχάνει και η υπ’ αριθμ. 435/30.6.2008 
αναφορικά με την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων 
προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας.) 

(Αριθμ. εγκρ. Υπ. Οικον., Ανταγ. και Ναυτιλίας (πρώην 
ΥΕΝΑΝΠ) 5118.26/02/09/22.10.2009). 

Ο Πρόεδρος Λ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣ 

-♦- 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 


( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 2467/13.10.2009 απόφαση του Γ' Τμή¬ 
ματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/114Μ/2008 Προκήρυ¬ 
ξη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 297/26.6.2008 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), δέχεται 
την αίτηση θεραπείας του υποψηφίου Ζιούτη Μαργαρί¬ 
τη, ανακαλεί εν μέρει την υπ’ αριθμ. 1186/13.5.2009 από¬ 
φαση του Γ' Τμήματος του ΑΣΕΠ ως προς το μέρος που 
αφορά τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Χημικός Μηχανικός), 
διαγράφει τον υποψήφιο Τσιαούση Αναστάσιο από τον 
πίνακα κατάταξης διοριστέων και εγγράφει, ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ- ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΕ Μηχανικών (Χη¬ 
μικός Μηχανικός) 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Η Επιτροπή 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

-♦- 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 
Συμπληρωματικός Πίνακας Διοριστέων 

Υποψηφίων του κλάδου ΔΕ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 1/2003 (ΦΕΚ 12/7.3.2003, τεύχος Προ¬ 
κηρύξεων ΑΣΕΠ) Προκήρυξη της Εταιρίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (Η.Σ.Α.Π. ΑΕ), οι 
οποίοι εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 1370/2009,1371/2009, 
1372/2009, 1373/2009 και 1424/2009 αποφάσεις του Β' 
Τμήματος του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των 
υπ’ αριθμ. 1259/2008,1258/2008,1666/2008, 2692/2008 και 
1197/23009 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικράτειας. 
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ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ 


ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 


3. ΚΑΡΤΕΛΙΑ 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 


4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

1. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ 


ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

1. ΦΥΣΑΚΗ 


(με εμπειρία) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(χωρίς εμπειρία) 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 


2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 


Ο Διευθύνων Σύμβουλος 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ 
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